3UMMM 




T e 3RMQ 6 l^)lPlUN^^Vn5illJuT e 3Fim 6 l^Vll V llJ TeiEJvnliJ 

T c 3Fi(fi>3namviwnLjn>3api e 3nvi^a^>3vn^m e 3i^u 6 ua>3MQ 6 l^ i nw^iJn^ 

T e 3RMa 6 laiPiuw(5ia>3vn5iflviannvianaiJ e 3^mvi 

ua^ams;MQ 6 laMa>3uua[uiAiaTiijuiJ‘i^mvi^viQ v liJviE : {^ iiluviita£3jnmnnTj''m‘5aufis 1 
^a^ib^nmmlinutfa^m n>3imnT e 3Pi^nama2i v l}JiiJuaupi‘ : 3nan>3^aai 6 luviu t n 
LmflFnnjJL^mwnmTnaKLiJu^RViaapuaapiflJja^ tfnmvhviauiJufaAwa^aamvicn 
uatsla^ivhviau^LHBiin 


Arrhythmia / Thai 

Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 


1 




1. 


T e 3Rm 6 l^)iPiuw^^vn^viwnun>3api < 3nvi^a^vn5ifn‘ii^u c ua>3M'3 6 l^) t nw^iJn^ ilnfmai vnlaunu 


60-100 R^piaun’nmaiJRRanna^nwau uauilunn^muawisilnei 
maiJPiFiafla>3vn5ifn < 3iPiu c ua>3Ma 6 la t n ( Hna>3 imt uaarm 60 a^vn^eiauTn a^vnsfmuniufa 


imt unarm 100 n^vmonauofimawnwau i, 6 un/i5aanai,iJuT e 3FiMa 6 laiPiuw^a>3vn5i imem piu 
*1 viu>3£iapi e nm‘iiPiu 6 Lja>3Ma 6 laiJnliupia>3vn2iNPiiJnpi 
L c unA5aanaflm e 3i(?iu 6 ua>3Ma 6 lawpi < nvi^afm^Ma 6 laMa>3iJua(uiAiaT 


2. ilaaai^a'3iiaKf(nmP| < ua'a‘i‘5aMQ < lai«nuwpia>)vnsflat v l‘3ijn<i 

Llaaaiia>3vialiJf?nvi^ijT c 3PiMQ 6 lai^uwpia>3vn2iiJ e 3SinaijliJpiTaT‘ : 3Pivn>3Pia3jlvi^aa^ 
pmwpiuTaMPi^ ‘TnpmnTAmpuaaei wn’T.namvmn ua^bfiauvnlA) rhvinijwijntjijomtj 
TnawnT,ni(nuwAn>3vnsaoniiJuwa#i>nAamnmnniJib;;mutn 

%> i i 

m>3Pi^analjJflcnmpivi^ai]aaaiia>3 t nvin 6 lmnpiT e 3PiMa 6 laiPiuwpia>3vn^ 


3. fiQ5ila'Gnu‘i‘5a^‘laiciuwpia'iivnta£Jn'a v l‘5 


Lla>3nuua5i^ni!i'nLlaaaiia>3aOn>3iviwn^wua5i?hiviPi'nvin 6 lmn(5iT e 3PiMa 6 lai^uwpia>3vn2iiiJu§>3^n 
aqj T'iPivn^piawlvi'iaa^iiJuT'iPi'n^nU'nl^Piaaas^nu-nvn^m^uiAiviEJ m e 3 6 l 6 a^api i niviwn^w 
imt nuibsvnuaovnnma^nowvifiiJnmmmaam 'hjimon ngTatfonuFisAtjanvm^; 
aanrina>3mama>3^amaLla>3nu v ljJ 6 lmiJupm}jpiuTaMPi?(>3ua^T c 3PiMa 6 la 6 un(5Haapi 


4. aormem *\ ^ja'jT^aM'jlaunuwPia'jvntiiluviff'Oinpi'OnaM^aljJ 

wiJTaviiiJuT e 3PiMa 6 laiPiuwpia>3vn5iana£ianm‘i 6 laa[u a>3nau wunfieuUuayvmeiflin aauum 
vnalnUiaan ua^mouaflmtfamnaanma^mtjapic^ ‘luamnsmaum 
mJnaaonwaomnv\mT,upiatJWi pmjJWPiiJn^ c ua>3fhapn 
uatpmwaauu^>3 6 ua>3u 6 uu 6 uniJ>3ijann>3T‘iPiviaa(5Haa(5i?(ua>3 
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StUeMM 


iiu^auQ.uuiAiauiiJuanm e 3 , nunim'n?((5i'nin(5iAnnT e 3FiMQ 6 l^i^uw(5i^vn 
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5. fi^5w , 5'3^Mnua^u>id£j1!‘3f : iMQ‘l^i«nuwpiq'aM'iKatjn'vi v l‘3 


PiauliAlvilnMQ 6 l^uiJuiFi1a>3aam‘iQU^)duvirfnFiqj t n^ 

m>3Fi?>3anaaniiJupia>3vinm c 3fi^pnwm e 3iPiu 6 ua>3Ma 6 laiiJunanunu^aaFiauliAl^lnMa 6 la 24 
6 5aTw>3Vi^a 6 l 6 aiR^a>3iJu t nnnan‘i < 3W anifJuona^yiamaGi 
T^mavnufiaona^vnmaau^a^aafluasAsiiatJGi 

anaamiJu^a>3£im e 3Pi e na‘in>3maua5iFiauliAl^lnMQ 6 la e 3SiasiHw^u m^yiawalAimmeiw imi 
nn^onTiasftj^nfnwvb'la m^onyiavmafliaaflwaT.a^imfi^a^an^afiawvhicna'f 
uasnn^ijtfautinavmaeiff'm ifau^uadninbsafiwiba 


6. ^5im*nT e 3Fi'MQ‘lamuw^a4vntflat y l‘3ijn^ 

pn^vn£lniviPivian t nvin 6 lmiJuT e 3FiMa 6 lai,^uw(5ia>3vn5;ua^nu-npnwanpiiJ 

fiuniavntminhtvnu'lin 

nanvialiJ'inanmuMa 6 lai^uw(5ia>3vns;rfnvi?um e 3?ni!i-nT e 3RMa 6 lai^uw^a>3vnsipin>3 «i 

%> 

fn e 3aMi 6 laiiJuuuQvn>3m‘i^rmn^nvi^uT‘ : 3FiMa 6 lai^uw^a>3vn^Ln>3 6 HU(5i 
wiJQa'napi e nm e 3i^uMa 6 la 6 anua2i£ianm^>3nauvi^aviun£i(5HiJuawvi3J(5i£l^ 
anaamiJu^a>3 6 lE : i[iPi^a>3n e 3^^uliAl^lnMa 6 la ‘luvn^naunu 
wiJQa t n£iapi‘nm‘iiPiuMa 6 lai!Qua5ii^a>3 t na5iiia^TPiia.aiJiAiau 
anaFia>3 6 l 6 HiFi^a>3n‘ : 3Si^uMa 6 la^Ta v liAlviln 


7. fofm^aifluwAa^vntflanm^umntfauatVjih'a 


6 aui5iviQ v liJ 6 ua>3T‘ifiMa 6 lai^uw(5ia>3vn^ rm^vb^awa^iJu^uiAiaa 
anauvi < 3n e aaumain^T e 3Fiviaa^iaa^f(wa>3Vi^aMa 6 laaumaT 

i %> i 

Ma 6 laiPiui^Q i nin^ 6 luMa 6 laMa>3an>3Vi1am e 3‘i^n 6 ua>3nanjjma i niiJuT c 3FiMa 6 lai^uw(5ia>3vnsi 6 HU(5i 

aupi e naanaflFmw e ffiJ e aaumaiia^apiannfm^Ma 6 lavia^iPiuia.ainAiau 
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MEM 


8. fi^5PjUawil^tJ‘^ , 5^ : ^'M^‘l^3lW^UWP1^M^ta£i^^| V l‘5 


wi]iuviflanfn < 3Viij>3ijanini,iJuT e 3Fim 6 l^i,^uw(5i^vnt im 6 U^u, wihfimtluemmieiffei 

%> i 

Aa^ijnn^niriifoufniuu *) 

Ni]aa t nflpm3Ji^a>3via^i,iJuT e 3FiMa 6 lai,^uw(5ia>3vn^Fn e 3?ijm e 3?fmnvn>3m‘!imviEJpnwan^iJ 
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